opin BB crre wecen TN 26272 — 25x1A 
ATTig CONTROLLER 
25X1A 3 
D VALUES HISSION MMM 1@ sep 57 \ | 
\ 
US STANDARD ATMOSPHERE i 


4245 TO 3844 PLUS 2108 FT 


4345 TC 4245 AND 3844 TO 3744 PLUS 2408 FT 

CORK TO 3953 AND 3744 TO CORK AND 4443 TO 4345 PLUS 18@@ FT 
3953 TO 4153 AND 4744 TO 4443 PLUS 16@8 FT 

4153 TO 4253 AND 4844 TO 4744 PLUS 1488 FT 

4253 TO 4352 AND 4846 TO 4844 PLUS 1280 FT 

4352 TO 4452 AND 4648 TO 4846 PLUS 1980 FT 

A“52 TO 4552 AND 4849 TO 4848 PLUS 880 FT 

4552 TO 4652 AND 4858 TO 4849 PLUS 688 FT 

4652 TO 4859 PLUS 498 FT 


ATTN: CONTROLLER 


D VALUES MISSION 4959 19 SEP 57 


4O45 TO 3844 PLUS 2100 FT 

4345 TO 4245 AND 3844 TO 3744 PLUS 2008 TT 

CORX TO 3953 AND 3744 TO CORK AND 4443 TO 4345 PLUS 1880 FT 
3953 TO 4153 AND 4744 TO 4443 PLUS 1S@8 FT 

4153 TO 4253 AND 4844 TO 4744 PLUS 1400 FT 

4253 TO 4352 AND 4846 TO 4844 PLUS 1206 FT 

4352 TO 4452 AND 4848 TO 4846 PLUS 19@6 FT 

4452 TO 4552 AND 4849 TO 4848 PLUS 8@@ FT 

4552 TO 4652 AND 485@ TO 4849 PLUS 680 FT 


TOTS 1215242 


“TOP Seener 


TOR L215247 
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